SATI-Q 


Cómo reemplazar la 
base de datos SATI - Q 


1-Verifique el sitio de instalación de SATI-Q en su PC ingresando en 
menú principal y Acceda mediante Abrir Ubicación Sati-Q 


En este caso la base de datos se encuentra en CASATI-Q\ 


Menú Principal 





Base de Datos 


R> 


Salu 





Numero de serie: 87a?Da35fe39c08754820b3e4c1483ad3 
Email Registro 
Ubicacion Base de Datos: CASATI-Q1S at mdb 


Abrir Ubicación Sati-Q 











2-Ubique el archivo SatiQ.mdb dentro de la carpeta donde instaló el software 
SATI-Q en su equipo. 
La base generada al instalar el software no tiene pacientes ingresados 





SII 


Organizar * Incluir en biblioteca + Compartir con * Mueva carpeta sti Y ed 
Sr Favoritos Mombre ; Fecha de modifica.. Tipo Tamaño 
E Sitios recientes | DAO350.DLL 24/06/2012 02:42... Extensión de la apl... 557 KB 
de Google Drive | dao360.dl! 24/06/2012 02:42... Extensión de la apl... 549 KE 
E HOSPITAL.ICO 24/06/2012 02:42... Icono 1 KE 
Bibliotecas 5] logo.gif 24/06/2012 02:42... Imagen GIF 4 KE 
pa Satl.exe 24/12/2012 03:12... Aplicación 3.400 KE 
aĝ Grupo en el hogar mia Satic.exe 19/12/2012 08:04... Aplicación 856 KB 
2] SatiQ.imi 31/05/2013 09:24... Opciones de confi.. 1 KB 
jE Equipo SatiQ.mdb CIA 04/06/20131255... Microsoft Office Å.. 315.826 KB 
& Disco local (€:) | Temporal.xml 08/03/2012 05:47 — Documento XML 16 KB 
(a Disco local (D:) | Temporal2.xml 08/03/2012 05:30 ... Documento XML 2 KB 
fa archivos en wwwwik | | unins000.dat 31/05/2013 09:19 ... Archivo DAT 4 KB 
"f My Web Sites on ME mia unins000.exe 31/05/2013 09:18 ... Aplicación 702 KE 
Él Red 


Tenga en cuenta que el archivo SatiQ.mdb puede tener otro icono si no 
tiene MS Access instalado en su PC 
(1) SATI-Q 


3- Reemplace el archivo SatiQ.mdb generado en la instalación por el archivo 
SatiQ.mdb de backup que contiene los datos de sus pacientes 


En este ejemplo está guardado en un pen drive. 


4- Seleccione Copiar el archivo backup 


CIA e > Equipo » KINGSTON (E:) » 





16/10/2013 19:54 


e KINGSTON (E:) 
12 archivos en 


WWA 


SatiQ.mdb 
¡2)- Mirrncatt Cie A 





ación: 09/10/2013 20:48 


5-Seleccione Pegar en la carpeta de instalación 














MA > Enipo > Disco local (C) > SAT IE ES MEETS 


Organizar * Incluir en biblioteca Compartir con ¥ Muewva carpeta jz Ed 
Jir as z Nombre Fecha de modifica... Tipo j Tamaño 
YE] Sitios recientes ma Sati.exe Aplicación 3.400 KB 
JE Google Drive mia Satic.exe Ver | Aplicación 836 KB 
15 Dropbox mie unins000.exe Ordenar por Aplicación 702 KB 
MM Escritorio |_| unins000.dat Agrupar por Archivo DAT 4 KB 
E ErrsatiCons Actualizar Documento de tex... 1 KB 
Bibliotecas |_| Temporal.xrnl O Documento XMIL 16 KB 
[Es] Documentos | Temporal2x Documento XML 2 KB 
E| Imágenes [2] DAO350.DLL Pegar Extensión de la apl... 557 KB 
a? Música 2) dao360.dIl Pegar ac l Extensión de la apl... 549 KE 
BÉ Videos mie HOSPITAL.ICO Deshacer Eliminar Icono 1 KB 
logo.gif OEA Imagen GIF 4 KB 
aĝ Grupo en el hogar | SatiQ.mdb Microsoft Office A... 11.890 KB 
| SatiQ.ini Nuevo Opciones de confi.. 1 KB 





¡E Equipo 
E Disco local (C:) 
a Disco local (Dr) 


Propiedades 


F 


E mb lus) [de > Equipo + Disco local (C:) + 


Organizar * 


E| Imágenes 
aj? Música 
E Videos 


èf Grupo en el hogar 


jE Equipo 
£ Disco local (C:) 
a Disco local (D:) 
« KINGSTON (E:) 


fa archivos en Www. 3 


Y 13 elementos 


nd Favoritos E 
5] Sitios recientes 
del Google Drive 
$7 Dropbox 
EX Escritorio 

Bibliotecas 
Documentos = 


Incluir en biblioteca Co 


6- Elija Copiar y Reemplazar. 






— - NN | Buscar 5ATEQ 


Esta ubicación ya contiene un archivo con el mismo nombre. 
Nombre Haga clic en el archivo que desea conservar 
ms Sati.exe . 
ə Copiar y reemplazar 
e Satic.exe 


ja unins000.exe 
|_] unins000.dat 
| ErrsatiQCons 
|_| Temporal.xm 
| Temporal2.xr 
(| DAO350.DLL 
3) dao360.dll 

a HOSPITAL.IC 


SatiQ.mdb 

Sati (E) 

Tamaño: 33,0 MB (más 

Fecha de modificación: 16/10/2013 19:54 


ə No copiar 
Mo se cambiará ningún archivo. Conservar este archivo en la carpeta de 
destino: 


SatiQ.mdb 


eva ib Ph | satiQ (CASATI-Q) 
E SatiQ.mdb Tamaño: 11,6 MB 
$$] SatiQ.ini Fecha de modificación: 19/10/2013 13:29 (más reciente) 


ə Copiar, pero conservar ambos archivos 


El nombre del archivo que está copiando se cambiará a "5atiQ) (2).mdb"” 


J= v ed 


Ahora podrá continuar con el registro de sus pacientes sin haber perdido 
los datos previos. 


e La nueva base satig.mab contiene los registros de sus pacientes 
guardados en la base de back up. 


e Este procedimiento es necesario por ejemplo cuando surge un 
inconveniente en su base que hizo necesario el envío para su reparación. 
Al recibir la base reparada, Ud. debe reemplazar la base en su PC por la 

nueva base reparada 


e O toda vez que Ud. desee reinstalar SATI-Q en un nuevo equipo y 
continuar con el registro sin perder los datos previos 


© SATI-Q 


Ante cualquier duda o dificultad , puede consultarnos a través de 
nuestros medios de contacto 


Mail satigWhardineros.com 


Formulario de contacto: 
htto://www.hardineros.com.ar/satiq/site/contact 


Los invitamos a seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de 
las novedades 


f www.facebook.com/satig.net/ 
Y (Osatiggroup 


E  SATI-Q O SATLO 


